
les roses. 

p. R. Rapa flore semipleno. 

v. R. Rapa flore pleno. n ° 24. — R- (Turbinata). 
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R ^ 

dulosis, scabris, infra subaculeaüs; caule mernu. (N.) 

p, R. Inermis subalba. Dí Laun. I. c. 

Rameaux floriferes et tiges aiguillonnes. 


• ■/ , „ui nT ,an- turbinatis : caule aculeatissimo; foliolis ovatis 

[V. R. Rosewbergia»a, % e " 7 . Uni > fí ., flacddis,paniculatis;petalis rarissime explicatis. (N.) 
subtus subpubescenti >us,fl fl _ ’ V ulg. la Muscade noire. Nous l’avons 

V R germinibus lurbinato-campanulatis, foliolis glabris subrotundis; 

TaTZolfJaculeaUs; aculéis «ipularibus subrectis; Jloribus subcorymbosts. (N.) 
An 1.1.1. liare,. 6, p. 97? c ’ est la Sanguisorbafoha de la pepimere de 

Y1 R Olinum germinibus turbinatis; foliolis glabris subtus glaucis; petiohsglandu- 
loso-fllosis, subaculeatis; caule aculen,issimo. (*.) Nous avous donne a cet e 
esnécc le nom de M. le marquis d’OnnESSAN, antear dan essai sur les Roses, 
l7a l’Académie des Sciences de Toulouse, en , 7 5 2 . Elle a été obtenue de semence 
dans les pépiniéres de Saint-Cloud, vers i8i5. 

§. B- 

Fleurs jaúnes; pédoncules glabres. 

VIL R. Sulfúrea. Redouté, Roses, tome i, page et fig. 29. 
p. R. Sulfúrea pumita, germinibus turbinatis; foliolis mininas glaucescentibus, caule 
ramulisque aculéis incequalibus , confertissimis, rectis homdis. (N.) A ulg. le Pompan 
¡auné. Petit arbrisseau qui ne fleurit que trés-rarement, sur-tout en franc-de- 
pied. M. Le Drti, maire de Fontenay - aux - Roses, qui cultive ces arbustes avec 
beaucoup de soin, et qui réunit au sentiment délicat de l’amateur, la pratique 
éclairée du botaniste, a obtenu les fleurs de cette variété en 1817, en la greflant 
sur le R. Canina. 

La réunion de tous ces arbustes en un seul groupe est principalement fondée, ainsi 
qu’on peut en juger, sur la forme turbinée des tubes des cálices vus immediatemenl avant 
l’épanouissement de la fleur. Nous avons cru pouvoir nous attacher a ce caractere que 
nous signalons comme constant et invariable. II en est un autre qui dénve d une cause 
physique qu’il sera utile de rechercher; c’est que toutes les fleurs des Rosiers de cette 
section s’ouvrent rarement bien, et le plus souvent tres-mal. Voyez ce que nous avons 
déja dit á ce sujet, tome 1, page 128. 




































